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DELL S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social : 89B, Buis Ground Floor (North Side) 
L- 8308 Capellen 
R.C.S. Luxembourg B1 14786 


Extrait des resolutions circulaires prises par le conseil de gerance de la societe 

en date du 9 decembre 2016 

En date du 9 decembre 2016, le conseil de gerance de la societe a pris la resolution de transferer 
le siege social de la societe du 89D, rue Pafebruch, P.A. de Capellen, L- 8308 Capellen au : 

> 89B, Buis Ground Floor (North Side), L-8308 Capellen avec effet au 14 decembre 

2016. 


Luxembourg, le 30 decembre 2016 


DELL S.a r.l. 



